Wittwe nach dem Verſtorbenen k. k. Apellations- Wathe, 
Joseph Edlen von Pressen, 


iſt nach langwieriger Krankheit, verſehen mit den heiligen Sterbſakramenten, in 65. Lebensjahre am 15. Jänner 1858 um 
10 Uhr Vormittags ſelig im Herrn entſchlafen. 


x Das Leichenbegaͤngniß findet am 17. d. M. um 3 Uhr Nachmittags Statt; wozu die hinterbliebenen trauernden Kinder, 
allen Theilnehmenden hoͤflichſt einladen. 


E Semberg den 15. Jänner 1858. 


